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Un observât,i‘iir ju-ut voir distinctement les objets situes à une dis¬ 
tance de ses yeux comjn'ise entre 45 cm et l’infini. (La distance à l’œil 
est toujmu’s eeniptéi^ ii ]>iirtir du centre optique de l’œil.) 

1” Il veut lii-(Miii texte ])lace aune distance de 25 cm de ses yeux. Pour 
cela, il <i<iif ntitiser de.s lunettes. 

Entre (iiielle.s limites doit-il choisir la vergence (exprimée en diop¬ 
trie) des verres de CCS lunettes ? On admettra que ces verres sont 
placc.s a I ciu di' ses yeux, www.ecoles-rdc.net 

2° Il enli've ses Iniiettos et utilise maintenant une loupe pour lire un 
texte. Il (ti'sii-e voir en accommodant à l’infini et sous un angle ap¬ 
parent de 0,l)4 radian la hauteur des lettres de ce texte, hauteur 
qui e.st de 2 inm. Quelle doit être la convergence de la loupe utilisée ? 
On fera un .schéma Indiquant la position relative de la loupe du texte. 
On admettra (iii'im arc tic 0,04 radian peut être confondu avec sa tan¬ 
gente. 

r/ ('l’ftsac Æ G. Tréherne, Physique F'-’ C, page 323, /i°9 




